




Datos del BOP


BOP:
194



CVE:
BOPH-2026-194002



Fecha de publicación:
viernes 09 de octubre de 2026








Datos del anunciante


Administración:
Administración Local



Sección:
Ayuntamientos



Subsección:
Agüero



Departamento:
Secretaría









Anuncio - viernes 09 de octubre de 2026



Aprobación de Proyecto de obra de
Acondicionamiento de Piscina municipal de Agüero

Aprobación de Proyecto de obra de
Acondicionamiento de Piscina municipal de Agüero



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-61642df0.pdf







img/logo-cabecera.png
DIPUTACION
V&Y oF Huesca





